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No . 
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Tuesday 


PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 3 ) 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./ 16 / 2015 - 16 . 


2015 സെപ്റ്റംബർ 1. 


2 81/2015 -16 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ആശുപ്രതിയിലെ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് 
ക്ലിനിക്കിലെ വൈദ്യുതീകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 
4 ,96, 584 


12 ,500 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 25 - 9- 2015, 
3 മണി വരെ സ്വീക രിക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


11,500 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


82 / 2015 - 16 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി .എഫ് . 
2 013 - 14 - പ രി പ ൽ മ ണ്ണ നിയമ സഭാ 
മണ്ഡലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ 
മോർച്ചറി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം 
വൈദ്യു തീ കരണം - 4, 58, 191 
83 / 2015 - 16 - വയനാട് ജില്ലയിലെ പൊതു 
മരാമത്ത് സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതീകരണ 
അറ്റകുറ്റപണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഡീസൽ 
ജനറേറ്റർ സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും - 4,84,976 
84/ 2015 - 16 - എം .എൽ. എ . ആസ്തി വികസന 
ഫണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് 
(മീൻകുന്ന്) ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂളിനുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 2,28,074 


12 , 200 


- (3) 


5 


1 80/ 2015 - 16 - എം . എൽ. എ . ആസ്തി 

വികസന ഫണ്ട് കോഴിക്കോട് കൊടൽ 
നടക്കാവ് യു . പി. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - 2,41,612 


6 , 100 


5, 700 


399 


6th JAN . 2015] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


160 


( 3) 


- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 5, 8, 
9, 12 ഇവയ് ക്ക് 30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 
ഇവയ് ക്ക് 45 ദിവസം. 


8 ,800 


6 85 / 2015 - 16 - എം .എൽ. എ . ആസ്തി വികസന 

ഫണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ 

നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം- 3, 50, 000 
7 86 / 2015 - 16 - തലശ്ശേരി സബ് ട്രഷറിയിലെ 

അടിയന്തിര പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
( പുനർ ദർഘാസ്) - 3,49, 000 
87 /2015 - 16 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കെ . എം . എം. 
ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിലെ 
സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 
| 2 ,80, 503 


8 ,800 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd. gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


7 , 100 


5 ,500 


9 88/ 2015 - 16 - എം . പി . എൽ. എ . ഡി . എസ്. 

2012 - 13 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നടുവിൽ 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിനു 
വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം - - 

വൈ ദ്യുതീകരണം - 2,18 ,000 
89/ 2015- 16 - എം .എൽ. എ . ആസ്തി വികസന 
ഫണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടുവം 

ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി . കോളേജ് ഓഫ് 
അഡ്ഡഡ് സയൻസിനുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 

3,76, 000 
90 / 2015 - 16 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടുവം 

ഐ . എച്ച്. ആർ. ഡി . കോളേജ് ഓഫ് 
അപ്ലഡ് സയൻ സി നു വേ ണ്ടി യുള്ള 
കെട്ടിടത്തിന്റെതാഴെ നിലയുടെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) 

- 4, 00,000 
12 91/ 2015- 16 - കാസർഗോഡ്തുറന്ന ജയിലിലെ 
- 3 കിണറിനും 1 കുഴൽ കിണറിനും മോട്ടോർ 
പമ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 2, 64,751 


9 ,500 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെ ടെയുള്ള വില 
എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് 
ഇല ക് ടി ക്കൽ വിഭാ ഗം , കോഴി ക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
മാറാവുന്ന വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
പാഥ മിക കരാർ - 500 - ന്റെ മുദ്ര പ ത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


10 ,000 


6 ,700 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020. 
ഫോൺ- 0495 - 2371857 . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) - 
കമനമ്പർ 1, 5, 9 ഇവയ് ക്ക് 525 , കമനമ്പർ 2 , 3, 4 
ഇവയ് ക്ക് 1,050 , ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 700, കമനമ്പർ 7 - ന് 
- 698, ക്രമനമ്പർ 8, 12 ഇവയ് ക്ക് - 630, ക്രമനമ്പർ 10 , 11 
ഇവയ് ക്ക് - 840 . 


( ഒപ്പ്) 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


400 


